u4D 


+5V 


cts 
——VT_cTsS 
=| 47 pF 47pF 
=| Vv 
—__l GND 
———I GND 


VT_TXD 


. A 74Ls 
ut 
+ + LYYY™ + + RB 
ut “ WW 
Not Installed 
aden ce 
aur Tone see Se 
ers evs 


74LS74N 


\E- 
=] 

\ 

s] 


Otrack.net 
Digital Engineering 


Sheet: 1/1 


Title: Retro—Graphics Interface 


Size: A4 Date: Rev: 1983 


